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SUMMARY STATISTICS 


PUFF 


CO 


TPM 


MACHINE 

TRIAL 1 

58 

59 

60 

61 

MON AVG 

7.8 

7.8 

7.8 

7.9 

SD 

0.14 

0.22 

0.18 

0.15 

n 

35 

36 

32 

36 

ME6 AVG 

8.1 

8.1 

8.0 

8.1 

SD 

0.25 

0.18 

0.21 

0.16 

n 

71 

70 

62 

68 

NEXT AVG 

6.1 

6.1 

6.1 

6.1 

SD 

0.13 

0.15 

0.18 

0.12 

n 

71 

67 

64 

70 


MON AVG 

16.1 

16.0 

16.2 

16.3 

SD 

0.62 

0.73 

0.71 

0.66 

n 

35 

32 

32 

36 

ME6 AVG 

10.6 

10.5 

10.6 

10.7 

SD 

0.53 

0.68 

0.43 

0.41 

n 

71 

62 

62 

68 

NEXT AVG 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

SD 

0.15 

0.17 

0.13 

0.14 

n 

71 

60 

64 

69 


MON AVG 

20.3 

19.9 

20.0 

20.5 

SD 

0.93 

1.06 

0.95 

1.16 

n 

35 

36 

32 

35 

ME6 AVG 

9.7 

9.5 

9.9 

9.8 

SD 

0.56 

0.52 

0.51 

0.43 

n 

71 

70 

62 

68 

NEXT AVG 

1.2 

1.1 

1.4 

1.2 

SD 

0.22 

0.32 

0.28 

0.24 

n 

71 

67 

64 

70 


TRIAL 2 


58 

59 

60 

61 

MACHINE 

7.8 

7.9 

7.7 

7.9 

AVG MON 

0.16 

0.15 

0.22 

0.17 

SD 

31 

32 

30 

32 

n 

8.4 

8.5 

8.2 

8.4 

AVG ME6 

0.24 

0.25 

0.21 

0.22 

SD 

62 

60 

64 

64 

n 

6.2 

6.4 

6.2 

6.3 

AVG NEXT 

0.18 

0.26 

0.18 

0.22 

SD 

63 

64 

62 

63 

n 


16.6 

16.9 

16.6 

16.9 

AVG MON 

0.70 

0.65 

0.70 

0.57 

SD 

31 

32 

30 

32 

n 

10.4 

10.4 

10.1 

10.3 

AVG ME6 

0.39 

0.51 

0.57 

0.44 

SD 

62 

60 

64 

64 

n 

1.8 

1.9 

1.9 

1.9 

AVG NEXT 

0.20 

0.19 

0.19 

0,15 

SD 

63 

64 

62 

63 

n 


21.0 

20.8 

20.3 

21.3 

AVG MON 

0.74 

0.84 

1.08 

0.88 

SD 

31 

32 

30 

32 

n 

9.5 

9.5 

9.3 

9.4 

AVG ME6 

0.45 

0.54 

0.53 

0.43 

SD 

62 

60 

64 

64 

n 

1.4 

1.6 

1.5 

1.5 

AVG NEXT 

0.30 

0.32 

0.26 

0.29 

SD 

63 

64 

62 

63 

n 


PUFF 


CO 


TPM 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qkcl0001 
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PM3000468143 


SUMMARY STATISTICS 


i 


NIC 


H20 


TAR 


TRIAL 2 


58 

59 

60 

61 

MACHINE 

1.06 

1.04 

1.05 

1.05 

AVG MON 

0.043 

0.029 

0.036 

0.035 

SD 

31 

28 

30 

32 

n 

0.66 

0.65 

0.65 

0.65 

AVG ME6 

0.037 

0.038 

0.032 

0.031 

SD 

62 

53 

64 

64 

n 

0.14 

0.14 

0.14 

0.14 

AVG NEXT 

0.013 

0.016 

0.011 

0.011 

SD 

63 

56 

62 

63 

n 

3.65 

3.77 

3.46 

4.08 

AVG MON 

0,610 

0.443 

0.520 

0.441 

SD 

31 

28 

30 

32 

n 

0.85 

0.85 

0.82 

0.88 

AVG ME6 

0.131 

0.124 

0.111 

0.094 

SD 

62 

53 

64 

64 

n 

0.12 

0.12 

0.12 

0.13 

AVG NEXT 

0.069 

0.067 

0.052 

0.061 

SD 

63 

56 

62 

63 

n 

16.3 

16.0 

15.8 

16.1 

AVG MON 

0.73 

0.48 

0.63 

0.50 

SD 

31 

28 

30 

32 

n 

8.0 

7.9 

7.8 

7.9 

AVG ME6 

0,41 

0.44 

0.45 

0.38 

SD 

62 

53 

64 

64 

n 

1.2 

1.3 

1.2 

1.2 

AVG NEXT 

0.31 

0.29 

0.26 

0.31 

SD 

63 

56 

62 

63 

n 



TRIAL 1 

MACHINE 

58 

59 

60 

61 

MON AVG 

1,03 

1.02 

1.04 

1.04 

SD 

0.038 

0.032 

0.039 

0.036 

n 

35 

36 

32 

36 

ME6 AVG 

0.64 

0.64 

0.64 

0.64 

SD 

0.037 

0.030 

0.026 

0.025 

n 

71 

70 

60 

68 

NEXT AVG 

0.11 

0.11 

0.11 

0.11 

SD 

0.012 

0.014 

0.011 

0.015 

n 

69 

66 

62 

69 

MON AVG 

3,48 

3.30 

3.16 

3.53 

SD 

0.393 

0.405 

0.465 

0.496 

n 

35 

36 

32 

36 

ME6 AVG 

0.88 

0.87 

0.84 

0.87 

SD 

0.125 

0.130 

0.118 

0.083 

n 

71 

70 

60 

68 

NEXT AVG 

0.11 

0.13 

0.12 

0.11 

SD 

0.041 

0.093 

0.075 

0.054 

n 

69 

66 

62 

69 

MON AVG 

15.8 

15.6 

15.8 

15.9 

SD 

0,63 

0.76 

0.61 

0.73 

n 

35 

36 

32 

35 

ME6 AVG 

8.2 

8.0 

8.4 

8.3 

SD 

0.49 

0.48 

0.42 

0.39 

n 

71 

70 

60 

68 

NEXT AVG 

1.0 

0.9 

1,2 

1.0 

SD 

0.22 

0.34 

0.28 

0.23 

n 

69 

66 

62 

69 


NIC 


H20 


TAR 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qkcl0001 
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